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手 狂 归 (Qesitrus ovis 本 ) 一 今 
幼虫 体 表 微细 结构 的 扫描 电镜 观察 


张 文 忠 “” 薛 瑞 德 
《山西 医学 院 斋 生 虫 学 教研 组 ) 

羊 狂 蝇 Oesrras onis 工 . 是 世界 上 最 常见 的 一 种 能 引起 人 体 蝇 蛆 病 的 蝇 种 ,也 
是 一 种 重要 的 经 济 昆 虫 。 据 前 人 的 报告 和 记载 , 此 蝇 引 起 人 体 蝇 蛆 病 只 是 其 一 令 幼 虫 。 
有 关 一 令 幼虫 形态 的 观察 和 描述 ， 在 国内 外 均 有 记载 。 但 因 光 学 显微镜 放大 倍数 和 分 
辩 率 低 ， 故 此 未 能 观察 到 一 令 幼虫 体 袁 的 微细 结构 。 近 年 来 ， 在 国内 这 种 蝇 蛆 病 的 报 
导 有 所 增加 ， 但 其 早期 诊断 有 一 定 困难 。 为 此 ， 作 者 于 1980 年 用 扫描 电镜 对 一 令 幼虫 
体 表 微 细 结 构 作 了 详细 观察 。 现 将 观察 结果 报告 如 下 ， 以 供 今后 诊断 及 蝇 类 一 令 幼虫 
分 类 工作 的 参考 。 

材料 与 方法 ， 从 太原 市 肉 联 三 的 羊 胃 粘 错 内 采 到 一 令 幼 忠 , 用 60 作 的 热 水 杀 死 后 ， 
放 入 生理 盐水 或 30 上 的 酒精 中 反复 播 动 ， 反 复 冲 洗 ， 直 至 在 光 镜 下 看 到 一 令 动 虫 体 壁 
上 所 粘 的 粘液 及 粘膜 组 织 洗 净 为 止 。 然 后 放 入 碟 2.5%% 的 成 二 醛 3 毫升 的 青 人 每 素 瓶 内 ， 
置 - 4 C 的 冰箱 中 固定 24 小 时 , 接着 用 0. 1 的 二 甲 肿 酸 钠 缓冲 液 缓 冲 24 小 时 ,再 用 1 多 
的 狐 酸 固定 1 个 半 小 时 后 ， 用 上 述 组 剖 液 冲洗 两 次 《每 次 持续 1 小时) ， 接 着 用 梯度 
浓度 的 丙酮 (30%，50%，70%，80%, 90$,100%) 或 酒精 脱水 ， 每 次 持续 20 分 钟 。 
当 脱 水 至 100% 浓 度 时 ,分 作 2 次 ， 每 次 30 分 钟 至 1 小时。 然后 用 乙酸 异 成 酯 梯度 浓度 
逐步 取代 丙酮。 最 后 经 临 界 点 于 燥 器 干燥 ， 链 人 金 , 即 用 7 5135C 扫描 电镜 进行 观察 ， 
共 观 察 标本 24 个 。 

结果 ， 电 压 16K 信 ， 放 大 70 售 ,一 令 幼 虫 的 体 长 约 1.1 毫 米 ， 宽 约 0.4 毫 米 ( 从 体 壁 
最 宽 处 测量 ) ; 体 呈 卵 园 形 ， 两 端 稍 尖 ， 上 腹面 较 平 ， 背 面 稍 隆起 。 放 大 1000 倍 ， 可 见 
幼虫 头 前 端 具有 一 对 牛角 状 的 口 钓 ， 光 滑 无 环 ， 弯 曲 度 较 大 (图 1 一 a 〉， 头 节 后 缘 

六 列 倒 刺 围绕 呈 王 冠状 (图 1 一 c) ， 触 角 短 小 位 于 头 前 端 上 方 ， 下 层 上 腹面 有 盘 状 

的 下 层 须 一 对 。 口 前 齿 {图 1 一 b》 位 于 导 沟 两 侧 ， 每 删 约 3 个。 每 个 体 节 背 面 除 节 
前 环 刺 外 , 其 两 侧 分 别 具 有 2 对 需 从 。 第 一 胸 节 的 腹面 后 缘 有 约 14 个 长 而 发 达 的 倒 齿 ， 
每 个 倒 齿 略 旺 长方形， 其 端 部 旦 饮 齿 状 ; 其余 各 体 节 的 腹面 有 2 ~ 3 列 球 刺 ， 每 个 理 
刺 呈 难关 ， 基 部 较 宽 ， 端 部 较 尖 。 第 三 萄 节 至 第 四 腹 节 腹面 的 坏 刺 分 别 为 2 列 ， 第 五 
腹 节 至 第 七 腹 节 腹面 的 束 刺 分 别 为 3 列 ， 量 前 一 列 位 于 腹面 中 部 ， 有 3 ~ 4 个 棘刺 。 
腹部 末端 的 两 侧 可 见 有 发 达 的 爪 绝 22~ 26 个 。 爪 钩 基部 宽大 ， 端 部 尖锐 ， 方 向 朝 头 端 
(图 2 一 a )， 每 删 约 两 列 ， 每 列 有 爪 钩 6 ~ 8 个， 呈 对 称 性 分 布 。 幼 虫 体 辟 背面 的 
棘刺 除 节 前 棘刺 外 ， 在 中 线 两 但 分 别 有 一 对 由 三 根 坏 刺 组 成 的 埋 从 ， 但 第 七 、 八 腹 节 
背面 中 线 两 得 各 有 一 对 慕 刺 (图 2 ~ 占 ) 。 将 球 丛 放大 至 7800 倍 ， 可 见 3 根 环 刺 根 部 
互 不 相连 。 第 八 砷 节 背 面 可 见 有 一 对 后 气门 ， 呈 园 形 。 放 大 10000 税 以 上 时 , 未 发 现 
何 特殊 结构 。 
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图 1. 羊 狂风 一 令 幼 忠 头 端 膜 面 观 ， 放 大 1000 倍 
Ga: 口 赤 上 口 前 上 要 Cc: 力 绕 头 节 的 倒 刺 





图 2. 羊 狂 蝇 一 令 幼 忠 尾 端 形 态 ， 放 大 1000 倍 
49; 口 匆 a :不 状 钧 b: 第 八 腊 节 背 面 杯 刺 
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